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Ceiling) 
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Figure 8 


SKETCH OF DETACHED AIR-RAID SHELTER 


(Stdlino) 


or 


FLOOR PLAN 


A. Engine Room 9 x 3.5 ;m. J 

ft. Room, 9*8 m. 

C. Room, 9x8 m. 

D. Go* Trap, Steel Door* 

E. Room, 9x 16 m. 

F. Toilet* 

G. Same at D. 

H. Ventilating System, 150 mm.dia. Sheet Metal Tube* 

I. Ventilating Shaft, 300-400 mm. dia 
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{Schematic of the 


Boanyxoiafiopnue Kanajiu nonnaai.iiux yCewHui, ycipaniffiTF - 
mux npH HOCTpniiKC 3Aann>i, paenoAOJKonu ouu'ino b TOJime 
cieiiu, a u cymecinyiomnx ujiamiHX ubinojiuenu b bhac ripncraB- 

nux iuaxT ua Kiiprui'ia, MCTa.uia 11 ;ipy- 
mx MaTopiiajion. B otjic.iliiu inommix 
yOoKiimax o 1 1 if ycTpanuaioien b biuc 
cncmiajibiiux iikixt. 

BoajiyxoiipneMiiuo OTBepcTnn ia- 
nacnux uu3jiyxo3aOopHNX xauajioB 
cjicjiycT pacnojiaraTb rail, moGu oim 
lie CbiJiii aauaaeiiu upn paapyniennH 
j/iaima m no bo^mojkiioctii ne 3aAU.vi- 
aiuincb npii nowapax. 

BojJiyxoaaGopnue or ne pc uni 3a- 
KpuBaioTOi peineTKaMH hjih pcakhmh 
ceiKaMii n ammnuaioTcn ot ao/'kah h 
cuera. MroGhi yAapnan BOJina ne MorJia 
pa3pyiliHib miyrpeimee oGopy/ionaimc, 
na uo3Ayxo laGopnux KatuiJiax npeA- 
ycMaTpHBaiOTCH np0TiiB0B3piJBHue yciponcma. 

ripoui BOBJpUUIIbie yCTpUHCTBa H uo3AyxonoAbi, no KOTOpUM 
iiapy*nun B03Ayx npoxoAirr k (piiJibippueiintJinunoiinou ycra- 
uodkc, jiynuie paciiOAararb une npejieAon yGeauiuia. 

BoJAyxoBOAU, no KoropuM omiiueimiafi Boj.’iyx no.iaeTcii b ot- 
ceKH yGewmiia, paaMeluaioT oGunno iioa iiotojikom; oiih Moryr 
Gbirb H3roTOBJieHU H3 KpoucALiioro M;ejie3a, tjninepbi h Apynix m;i- 
TepHaAOB. 
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(Absorbing Filter) 
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